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Precision International S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
6, rue Eugene Ruppert 
L-2453 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 168 174 


AVIS 


II est porte a la connaissance de tiers que: 

• l’adresse de la societe susmentionnee a ete transfere du 6, rue Eugene Ruppert, 
L-2453 Luxembourg au 14, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, en date du 
17janvier 2017. 


Luxembourg, le 19 janvier 2017 


Pour la societe 
un mandataire 


